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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും - 1/ ഇ ഇ / എ . | 
2018- 19 പെരിയാർ നദിയിൽ പുറപ്പള്ളി ക്കാ വിൽ ഓരു 
വെള്ളം തടയൽ - ഒക്ടോബർ 2018 മുതൽ ഡിസംബർ 
2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 
പണികൾ. 


നിരതദ്രവ്യം - 11,050 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,100. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 9 - 10 - 2018 രാവിലെ 10 
മണി മുതൽ 10 - 10 - 2018 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 


നമ്പർ ടി . എൻ. 1/ ഇ / ഐ / 2018- 19. 2018 ഒക്ടോബർ 5. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പവൃത്തിക്ക് മൽ സര സ്വഭാ വ മു ള്ള ദർഘാസ് കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പ് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച കവറിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
താഴെ എഴു തിയ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യു ന്നതും 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ 
വകുപ്പ് ര ജി സ് ട്രേഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന 
ലഭിക്കുന്നതുമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവ ധി 
ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന 
തീയതിയായി പരിഗണിക്കു ന്ന താ ണ് . തപാലിൽ വരുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 3 . 30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് രജി ട്രേഡ് തപാ ലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 15- 10 - 2018 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 10 - 2018 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി ക്ലാസ്. 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
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- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശ ദ വിവ രങ്ങളും കിസാൻ വികാസ് പ്രതികയോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ച് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും തീയതി മുതൽ 2 മാസം ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിയശേഷം മൂന്നു പ്രവർത്തിയിൽ കൂടുതൽ ദർഘാസിൽ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തില്ല . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ നമ്പർ 25935 / എം . പി1/ 11/ 
- 200- ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ഡബ്ല . ആർ. ഡി . തീയതി 16 - 1- 2012 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിര ത ദ്രവ്യം ഇറി ഗേ ഷൻ ഡിവിഷൻ നിയമാനുസൃതമായ നടപടി കൈക്കാള്ളുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
എറണാകുളം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ മേലൊപ്പോടു സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നില 
കൂടിയ സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചെല്ലാൻ വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
രസീത്/അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

ഷെഡ്യൂൾഡ്/ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത ഡ്രാഫ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
പണയപ്പെടുത്തിയ ഷെഡ്യൂൾഡ്/ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യാലയം, 

- ബാലു വർഗ്ഗീസ്, 
ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
പേരിലുള്ള നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം. 

(പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ). 
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